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ROSA INDICA AUTUMNALIS. 


LE BENGALE DAUTOMNE. 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau qui s’éléve en buisson á un pied et demi, ou en 
virón. Les tiges sont armées de quelques petits aiguillons 
épars : parfois, les rameaux floriferes en sont dépourvus. Les 
feuilles se composent de cinq folióles á surface ondulée ou 
gaufrée, conune celles de 1 ’Indica multipetala, niais plus petites, 
formes au toucher, dentées en scie, et glabres. Ces mémes fo¬ 
lióles sont rougeátres quand elles commencent á se développer. 
Elles sont portées par des pétioles munis, en-dessous, de quel¬ 
ques petits aiguillons jaunátres; á leur base sont des stipules 
étroites, bifides au sommet, denticulées en leur bord. Les 
fleurs, tantot solitaires, tantót réunies par deux, naissent á 1 ex- 
trémité des rameaux. Les pédoncules qui les supportent sont 
garnis de poils glanduleux. Les tubes des cálices sont presque 
ronds, córame turbinés et glabres. Corolle de cinq á six rangs 
de pétales, d’un beau rose nuancé de violet. Les divisions du 
limbe sont entiéres, pointues au sommet, cotonneuses á l’mté- 
rieur, et glabres á lextérieur. Le fruit est presque globuleux, 

et rouge á la maturité. 

OBSERYATIONS. 

Cette sous-variété du R. Indica multipetala, se couvre d un 
grand nombre de boutons au printemps et dans 1 été; mais 
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